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30 Ιουνίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ Δ.Δ.Σ. 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 333 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Π) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

Αριθμ.Διακ. 31/2017 

Το Δ,Σ.του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης υττ'αριθμ. 
11 η /08.06.2017 (θέμα 17ο) απόφασης του διενεργεί 
μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος 43459, δημό¬ 
σιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια 
Υγρών καυσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης 
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για ένα (1) έτος. 

Ο προϋπολογισμός είναι 128.412,00 ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% για ένα (1) έτος, η ημερομη¬ 
νία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 03/08/2017 
και ώρα 14:30, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού είναι 04/08/2017 και ώρα 10:00. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.800,00 ευρώ. Υπάρ¬ 
χουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 03.12.2017. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδό¬ 
τηση είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ.:2251026390, Γβχ: 2251037130 
αρμόδια υπάλληλος Τσουλέλλη Αθηνά. Γραμματέας 
του διαγωνισμού είναι η Γιάννακοπούλου Στέλλα τηλ. 
2251046272, διεύθυνση οδός Ε. Βοστάνη 48, Τ.Κ. 81100 
Μυτιλήνη. 

Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 


( 2 ) 

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Αριθμ.Διακ. 39/2017 

Το Π.Γ.Ν. Λάρισας - Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & 
Τριανταφύλλειο» προκηρύσσει, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 
2014, ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές για τις υπηρεσίες επισκευ¬ 
ής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου (κρίσιμα 
Η/Μ)- (6Ρν - 50700000-2) για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. - 
Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα πα¬ 
ράτασης ενός επιπλέον έτους και έως την εξάντληση 
των ποσοτήτων. 

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται σε 
186.967,74€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 231.840,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). Επιτρέπεται η μερική 
υποβολή προσφορών. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατ¬ 
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοιπίΐήθυε.ςον^Γ του συστήματος,στις 
04.08.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολήςτων προσφορών από 
τους ενδιαφερομένους στην ανωτέρω διαδικτυακή πύλη 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ορίζεται η 07.07.2017, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:10, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών ορίζεται η 31.07.2017, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 18:00 μ.μ.. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η διακήρυ¬ 
ξη θα αναρτηθεί στις 07.07.2017 στη διαδικτυακή πύλη 












2614 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΔΔΣ 333/30.06.2017 


νννννν.ρΓΟΓηίΐΐΊθυΒ.ςον.ςΓτου Εθνικού Συστήματος Ηλε¬ 
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς 
και στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στε¬ 
ρεός Ελλάδας στη διαδρομή Ιτΐΐρ://ανίΙχΙγρθΐΙτθ553ΐγ.9ΐ'/ 
Ιτο5ρίΐ3ΐ5- Παρακολούθηση Υλοποίησης ΕΣΠΑ - φορέας: 
Παν. Νοσοκομείο Λάρισας. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Π.Γ.Ν. Λάρισας (περιοχή Μεζούρλο Λάρισας) ή στα 
τηλέφωνα 2413501158-9, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Λάρισα, 27 Ιουνίου 2017 
Ο Διοικητής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 


(3) 

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Αριθμ. 30944 

Το Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑ¬ 
ΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δημοσι¬ 
εύει με προκαταρτική προκήρυξη, βάσει του άρθρου 62 
του ν. 4412/2016, τους ως κάτωθι ηλεκτρονικούς διεθνείς 
δημόσιους διαγωνισμούς: 


ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ¬ 
ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡ¬ 
ΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ¬ 
ΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

«Ορθοπεδικού Υλικού» 
(ΟΡν: 33141700-7) 

€1.568.826,67 

15.09.2017 
και ώρα 15:01 

«Υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης ηλεκτρο- 
μηχανολογικών εγκατα¬ 
στάσεων κτιρίου (0Ρ1/: 
50710000-5)» 

€323.908,48 

22.09.2017 
και ώρα 15:01 

«Διαλύματα παρεντε¬ 
ρικής διατροφής (0Ρ1/: 
33692210-2)» 

€263.406,41 

29.09.2017 
και ώρα 15:01 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΟΡν: 
50421000-2) 

€622.049,11 

06.10.2017 
και ώρα 15:01 

«Αντιδραστήρια και σκι- 
αγραφικές ουσίες (ΟΡV: 
33696000-5)» 

€915.049,18 

20.10.2017 
και ώρα 15:01 


-Το κείμενο των ως άνω Προκαταρτικών Προκηρύξε¬ 
ων θα αναρτηθεί στους εξής ιστότοπους: 

• νννννν.ρΐΌΐηί1:Γΐθυ5.9θν.9ΐ' (ΚΗΜΔΗΣ) 

• νννννν.άγρθΐήθ553ΐγ.9Γ 


• νννννν.άί3ν9θί3·9ον.9Γ 

• στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων την 27.06.2017 

- Η εν λόγω ανακοίνωση θα δημοσιευθεί: 

1 Στον ελληνικό τύπο: 

Σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στις 
30.06.2017, Πανελλήνια Θεσσαλονίκης, Εφημερίδα Δη¬ 
μοπρασιών και Πλειστηριασμών 

Σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού στις 
30.06.2017, Ελευθερία Λάρισας, Κόσμος Λάρισας. 

2. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
(Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στις 
30.06.2017 

Λάρισα, 27 Ιουνίου 2017 
Ο Διοικητής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 


(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 

Αρ. Διακ. 10629 

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί Ανοικτή Ηλεκτρονική Δια¬ 
δικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ΛΟΙΠΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ α' επαναληπτικός [1. «Μη 
χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και 
αιματολογικά αναλώσιμα υλικά» ^Ρ\Λ33141 000-0), 
2. «Βαζελίνη» ^Ρ\/:09221100-5), 3. «Εξοπλισμός ανί¬ 
χνευσης αερίων» ^Ρν:38543000-3), 4. «Εξοπλισμοί 
ακράτειας» ^Ρ\Λ33141621-9), 5. «Βρεφικές πάνες» 
ΚΡν:33771200-7)] για την κάλυψη των αναγκών του, 
σε ετήσια βάση, του ΠΠΥΥ 2014 με κριτήριο κατακύ- 
ρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χα¬ 
μηλότερη τιμή). 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Παναρκαδικό Νο¬ 
σοκομείο Τρίπολης, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα 
Αρχή και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα στο Υπουργείο 
Υγείας. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρ¬ 
χής είναι η Υγεία. 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό 
ανάθεση προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζη¬ 
τούμενα είδη (αλλά για το σύνολο της ζητούμενης πο¬ 
σότητας ανά είδος). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία 
του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στα 67.684,94 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
και 82.429,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλο- 
γούντος ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
















Τεύχος ΔΔΣ 333/30.06.2017 
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Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυ- 
ακής πύλης νννννν.ρΓθΐτιίΐήθυ5.9ον.9Γ του συστήματος 
(α/α συστήματος: 43509). 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η προκήρυξη 
καταχωρίστηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγω¬ 
νισμού: 02-08-2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προ¬ 
σφορών: 30-06-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφο¬ 
ρών: 27-07-2017 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ στις 30-06-2017. 

Ημερομηνία ανάρτησηςτης διακήρυξης στη διαδικτυ- 
ακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 30-06-2017. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% επί της εκτιμώμενης 
αξίας του είδους για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, 
εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλήςεκτέλεσηςείναι5%επίτηςαξίαςτης 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Υπάρχει κατάσταση ζητούμενων ειδών, ποσοτήτων και 
τεχνικών προδιαγραφών στην διακήρυξη. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο αποτελεί μη κε¬ 
ντρική αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στο ΔημόσιοΤομέα 
στο Υπουργείο Υγείας. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων εβδο¬ 
μήντα (270) ημερών από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνο¬ 
δεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπο¬ 
λογισμό του Νοσοκομείου. Η δαπάνη βαρύνει τις με 
Κ.Α.Ε:1311-1312-1359-1899 σχετικές πιστώσεις. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
ρΓθΐηίΐΜθυ5.9ον.9Γ,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτι¬ 
κή ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακή¬ 
ρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την αρ. 56902/215/19.05.2017 (Β' 
1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ¬ 
ξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ.: 2713 601709, Γβχ: 2710 234373, 
αρμόδια υπάλληλος: Σωτηρία Μίντζια στο τμήμα Προ¬ 
μηθειών, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 131, Τρίπολη. 

Τρίπολη, 28 Ιουνίου 2017 
Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣΤΟΜΑΡΑΣ 


(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 11/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ’ αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπό¬ 
ψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυξη 
ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) δημό¬ 
σιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικά αντιδρα¬ 
στήρια ιολογικού», με αρ. διακ. 11/14, για τις ανάγκες 
του ΠαΓΝΗ. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 
11/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσηςτην 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Προϋπολογισμός 299.980,40€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1359 

Κωδικός ΟΡν: 33696300-8 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟ¬ 
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 01 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 05 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 10 Οκτωβρίου 2017 ημέραΤρίτη ώρα 
10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ : 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. Η περίληψη θα αναρτη- 
θεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ρ39ηί·9Γ 
(Εμφάνιση Διακηρύξεων Προμηθειών) καθώς και στο 
ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στη δια- 
δικτυακή πύλη νννννν.ρΐ'οιηίΐΓίθυε.ηον.ηΐ' στο ΚΗΜΔΗΣ 
και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες:Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810-542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝ Ν ΗΣ ΤΑΣΣΟΠ ΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 9/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπό¬ 
ψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυ¬ 
ξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) 
δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού», με 
αρ. διακ. 9/14, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 
9/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 

Προϋπολογισμός: 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 887. 

Κωδικός ΖΡ\/: 50421000-2 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟ¬ 
ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 04 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη 
και ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 07 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 11 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρα¬ 
σκευή ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ: 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. Η περίληψη θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ρθςιηί.ςιΐ' (Εμφά¬ 
νιση Διακηρύξεων Προμηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
και η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓθΐτιίΐΓΐθυ5.9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810-542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 8/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυξη ενι¬ 
αίου ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) 
δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων κτιρίου», με αρ. διακ. 8/14, για τις ανά¬ 
γκες του ΠαΓΝΗ και ΓΝ Βενιζέλειο. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 
8/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής 

Προϋπολογισμός: 625.000,00€ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α., (ΠΑΓΝΗ 500.000,006 ΓΝ Βενιζέλειο: 
125.000,006), σε βάρος του ΚΑΕ 879. 

Κωδικός ΟΡΜ 50710000-5 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 02 Αυγούστου 2017 ημέραΤετάρτη 
και ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 05 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευ¬ 
τέρα ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ: 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. Η περίληψη θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ρ39ηί.9Γ (Εμφά¬ 
νιση Διακηρύξεων Προμηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
και η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓθΐτιίΐΐΊθυ5.9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 




Τεύχος ΔΔΣ 333/30.06.2017 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 3/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπό¬ 
ψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυξη 
ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) δημό¬ 
σιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Απινιδωτής», με 
αρ. διακ. 3/14, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 
3/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσηςτην 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 

Προϋπολογισμός: 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

Κωδικός 6Ρν: 33182100-0 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 24 Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 29 Αυγούστου ημέρα Τρίτη ώρα 
10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ : 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. 

Η περίληψη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσο¬ 
κομείου νννννν.ρ39πί·9Γ (Εμφάνιση Διακηρύξεων Προ¬ 
μηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξη θα 
αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐηίΐΓΐθυ5. 
9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικόΤύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 


(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 2/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπό¬ 
ψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυξη 
ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικό) δημό¬ 
σιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Άλλα θεραπευτι¬ 
κά προϊόντα Φίλτρα Λιπαφαίρεσης», με αρ. διακ. 2/14, 
για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και 
κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 2/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσηςτην 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής: 

Προϋπολογισμός: 99.666,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

Κωδικός 6Ρν: 33693000-4 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 29 Αυγούστου 2017 ημέραΤρίτη και 
ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 02 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 09 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

Η περίληψη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσο¬ 
κομείου νννννν.ρ39ηί·9Γ (Εμφάνιση Διακηρύξεων Προ¬ 
μηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξη θα 
αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐηίΐΓίθυί. 
9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 


( 10 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 1/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
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την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπό¬ 
ψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυξη 
ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) δημό¬ 
σιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Ακτινολογικά ερ¬ 
γαστήρια», με αρ. διακ. 1 /14, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και 
κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 1/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής 

Προϋπολογισμός: 999.990,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.ΠΑ., σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

Κωδικός 6Ρν: 33111200-3 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη 
και ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 23 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα Ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ : 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. 

Η περίληψη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσο¬ 
κομείου νννννν.ρ39ηί.9Γ (Εμφάνιση Διακηρύξεων Προ¬ 
μηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξη θα 
αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐτιίΐΓίθυε. 
9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικόΤύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 


( 11 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 12/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ’ αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 


Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ανακοινώνει την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού 
άνω των ορίων (διεθνούς) δημόσιου διαγωνισμού για 
την προμήθεια «Καθετήρες», με αρ. διακ. 12/14, για τις 
ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και 
κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 12/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσηςτην 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής 

Προϋπολογισμός: 300.001,92€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.ΠΑ., σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

Κωδικός ίΡν: 33141200-2 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη 
και ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 20 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρα¬ 
σκευή ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ : 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. Η περίληψη θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου \Λ/νννν.ρ39ηί·9Γ (Εμφά¬ 
νιση Διακηρύξεων Προμηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
και η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓθΐηίΐΐΊθυ5.9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 


( 12 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 5/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
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Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπό¬ 
ψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυξη 
ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικό) δημό¬ 
σιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστήρια 
ηλεκτροφόρησης», με αρ. διακ. 5/14, για τις ανάγκες 
του ΠαΓΝΗ 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και 
κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 5/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

Προϋπολογισμός: 120.339,33€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1359. 

Κωδικός 6Ρν: 33696600-1 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 ημέραΤετάρτη 
και ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 17 Οκτωβρίου 2017 ημέραΤρίτη και 
μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ: Στις 23 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ. 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

Η περίληψη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσο¬ 
κομείου νννννν.ρΒςιηί.ςιΐ' (Εμφάνιση Διακηρύξεων Προ¬ 
μηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ και η διακήρυξη θα 
αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐηίΐΓίθυε. 
9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 


( 13 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 10/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
με την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενι¬ 
αίου Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκή¬ 
ρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) 
δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου», 
με αρ. διακ. 10/14, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 


Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 
10/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής 

Προϋπολογισμός: 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.ΠΑ., σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

Κωδικός 6Ρν: 50700000-2 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις01 Αυγούστου 2017 ημέραΤρίτη και 
ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 04 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 08 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρα¬ 
σκευή ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ : 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. Η περίληψη θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ρ39ηί.9Γ (Εμφά¬ 
νιση Διακηρύξεων Προμηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
και η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓθΐτιίΐήθυ5.9θν.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες:Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γ ιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 


(14) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. Διακ. 6/14 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με 
την υπ' αριθμ. 660/18/26-06-2017 απόφαση του ενιαίου 
Δ.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» και έχοντας υπό¬ 
ψη τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την προκήρυ¬ 
ξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνούς) 
δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια «Καρδιακές 
βαλβίδες», με αρ. διακ. 6/14, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΔΔΣ 333/30.06.2017 


Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 
6/14. 

Κριτήριο κατακύρωσης: με κριτήριο κατακόρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. 

Προϋπολογισμός: 300.018,39€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.ΠΑ., σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

Κωδικός 6Ρν: 33182220-7 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γλώσσα: Ελληνική 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 01 Αυγούστου 2017 ημέραΤρίτη και 
ώρα από 08.00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 04 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα 
και μέχρι ώρα 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στις 08 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρα¬ 
σκευή ώρα 10:00 π.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: 28-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 30-06-2017. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕτΚ : 30-06-2017. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. Η περίληψη θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ρ39ηί·9Γ (Εμφά¬ 
νιση Διακηρύξεων Προμηθειών) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 
και η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓθΐηίΐΐΊθυ5.9ον.9Γ στο ΚΗΜΔΗΣ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12.00 έως 14.00. 

Αρμόδια υπάλληλος: Γιανναδάκη Βασιλική τηλ. 2810- 
392213, Γβχ 2810542080. 

Ηράκλειο, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: \Λ/θί>ίτΐ35ί6ΐ·.θ1(4>6ί.αΓ 










